Information om Københavns Belysningsvæsens brug af perforerede ”Prøvningsafgiftsmærker 
/ frimærker” 
Af Erling Cederlund 


Som svar til undertegnede på en henvendelse pr. brev til Københavns Belysningsvæsen dateret den 
30. september 1989 vedrørende væsenets brug af de perforeringer med initialerne K.B. i deres 
Prøvningsafgiftsmærker / frimærker oplyste kontorchef Hr. Erling Cederlund følgende: 


Det er rigtigt, at Københavns Belysningsvæsen i en lang årrække har benytte sig af perforere sine 
frimærker. Desværre har det ikke været muligt at sætte et eksakt årstal på, hvornår væsnet indkøbte 
den første perforeringsmaskine. Derimod kan det oplyses, at de medsendte trykprøver er de hidtil 
sidste producerede, idet Belysningsvæsenet her med årets udgang har valgt at stoppe med at perforere 
sine tjenstlige mærker. 


Når afdelingerne inklusive værkerne havde behov for mærker, frimærker såvel som 
Prøvningsafgiftsmærker rekvirerede de dem centralt på kassererkontoret som derefter mod behørig 
kvittering udleverede det ønskede antal perforeret. Denne centrale funktion gjaldt især for 
frimærkernes vedkommende, da disse blev betragtet som kontanter og derfor naturligt hørte til 
kassererkontorets opgaver da kontoret i forvejen varetog belysningsvæsenets kontante finansielle 
transaktioner. 


Afdelingernes brug af perforerede tjenstlige mærker (Prøveafgiftsmærkerne) kan bredt defineres til 
brug på diverse kort hvor Københavns Belysningsvæsen har ønsket oplysninger om aflæsning — 
kontrolbesøg — målerombytning — fra - og tilflytning og meget mere inden for Københavns 
Belysningsvæsens forsyningsområde med produktion- og distribution af gas - el og varme. 


Det var lidt om Københavns Belysningsvæsens perforering og brug af tjenstlige frimærker. 


Med venlig hilsen 
Erling Cederlund. 


